CENTRO UFOLOGICO NAZIONALE 


Luogo: Busto Arsizio 
Data: 20-6-74 

Ora: 22:00 

Tipologia: luce puntiforme 
Fonte: Odissea 2001 


Caso n°142 Ø 
20 Giugno 1974 ora: 22,00 
BUSTO ARSIZIO” (VA) testimoni: E iL, 


Antonio. 
I due testimoni osservano un UFO puntiforme a 21 


che ogni tanto si ferma e riprende di sc 


500 metri di altezza 
regolare, 


atto la traiettoria 


ee] OU 


